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IMPORTANT SAFETY 
INSTRUCTIONS 

W hen using an electric razor, basic precautions should 

always be followedjncluding the following: 

Read all instructions before using this appliance. 

DANGER 

To reduce the risk of electric shock: 

1. Do not reach for a charging base that has fallen into 
water. Unplug immediately. 

2. Do not use a charging base while bathing or in a shower. 

3. Do not place or store a charging base where it can 

fall or be pulled into a tub or sink.Do not place a charging 
base in or drop into water or other liquid. 

4. Always unplug charging base from the electrical outlet 
immediately after using,except when razor is (re)charging. 

5. U nplug charging base before cleaning. 



WARNING 

To reduce the risk of burnsyfire, electric shock,or 
injury to persons: 

1. C lose supervision is necessary when this razor is used by, 
on,or near children or invalids. 

2. Use this razor for its intended household use as described 
in this manual. Do not use attachments not recommended 
by Philips Electronics N orth America Corporation. 

3. N ever operate this razor/charging base if it has a damaged 
cord or plugjf it is not working properly, if it has been 
dropped or damaged,or if charging base has been dropped 
into water. Return the razor to an Authorized N orelco 
Service Location for examination and repair. 

4. Keep the cord away from heated surfaces. 

5. N ever drop or insert any object into any opening. 

6. Do not charge razor or plug in charging base outdoors or 
operate where aerosol (spray) products are being used 

or where oxygen is being administered. 
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7. Do not use this razor with a damaged or broken comb, 
as facial injury may occur. 

8. Always place razor in base first,then plug base into 
outlet. To disconnect,turn razor off then remove plug 
from base from outlet. 

9. To prevent possible damage to the cord,do not wrap 
cord around the charging base. 

10. N ever store razor or charging base in direct sunlight or 
store in a pouch at a temperature above 140°F. 

11. Razor is water-safe and can be rinsed under running tap 
water. Do not submerge razor in water. 

SAVETHESE 
INSTRUCTIONS 

IMPORTANT 

Your razor contains NICKEL-CADMIUM RECHARGEABLE 
BATTERIES.See Battery Removal instruction sheet for 
battery disposal information. 
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60-DAY MONEY-BACK GUARANTEE 

To enjoy the closest and most comfortable shave from your new Norelco Men's 
Razor, the razor should be used exclusively for 3 weeks. This allows your hair 
and skin enough time to adapt to the Norelco Shaving System. If, after that 
period of time, you are not fully satisfied with your Norelco Men's Razor, send 
the product back and we'll refund you the full purchase price. 
The razor must be shipped prepaid by insured mail, insurance prepaid, 
and have the sales slip, indicating purchase price and the date of 
purchase, enclosed. T he razor must be postmarked no later than 60 days 
after the date of purchase. Norelco reserves the right to verify the purchase 
price of the razor and limit refunds not to exceed suggested retail price. 

Send dated sales slip, your complete name and address as indicated 
below, and the razor, prepaid to: 



Norelco Consumer Products Company 
A Division of Philips Electronics North America Corporation 
P.O.Box 1116 
Skokie, IL 60076 

Please allow 4-6 weeks for delivery of check. (Please Print) 



N ame 

Address 

C ity 

State Zip 

Telephone N o. ( ) 



REASON FOR RETURNING: 



L 
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FEATURES 



Niveafor Men 
Shaving Lotion Applicato 

Contour Shaving 
System 

• Razor Head Assembly 

Individually 
Floating Heads 



Razor Head 
Release Button 
• Hair Chamber 
captures shaven hair 



Green Charging 
Indicator Light 

On/Off Button 
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1. Automatic 
Worldwide Voltage 

2. C leaning Brush 

3. Rechargeable Cordless 
Initial 16-Hour Full 
Charge for up to 

40 minutes of cordless 
shave time. 

4.8-Hour 
Full Charge 

5. Full Two-Year 
Warranty 



6.60-Day 
Money-Back 
Guarantee 
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IMPORTANT 



0 nly use the power plug and the charging stand provided 
to charge the razor. 

The power plug transforms 100-240 AC volts to 
12 volts DC. 

An adaptor plug may be necessary for cord usage in 
some foreign countries.Your new razor will automatically 
convert internally to work on 100V to 240V AC/DC 
systems. 



CHARGING 



► C harging or recharging at temperatures below 40 Q F or 
higher than 95 Q F adversely affects lifetime of batteries. 

► Battery Performance is best if you recharge only when 
batteries are (almost) completely empty. 





MM Connect the small plug into the charging stand and put 
the power plug into any 100V to 240V AC/DC outlet. 
Use only the cord and stand provided. 




W Place the razor in the charging stand. 




Mi First time charging and recharging after non-use for 
1 month or more requires a full 16 hours. 






RECHARGING 



First time charging requires 16 hours. 
After initial charge, recharging normally takes 8 hours. 
A fully charged razor has cordless shaving time of up 
to approx.40 minutes.Return razor to charging stand 
after shaving. 
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INSERTINGTHE FIRST CARTRIDGE 








MM Take one lotion or gel cartridge.Take the connector 
supplied and remove it from the little bag.Push it into 
the plastic cap of cartridge until it locks into position 
with a click. 






MM Push the release slide on the back of razor downwards 
and open the cover of the cartridge compartment. 






MM Slide the cartridge with the connector in place into the 
razor. It only fits properly if the white side of the 
connector is pointing upwards.Close the cover. 




MM Press the applicator button a few times until the N ivea 
for Men shaving lotion or gel appears.The razor is now 
ready for use. 




REPLACING CARTRIDGES 



■I Open back cover of razor. 



1 Remove empty cartridge, pull out and save the 
connector. DO NOT discard the connector. 



Mcl Rinse out cartridge compartment with water before 
replacing cartridge. Air dry thoroughly. 



Insert connector into the plastic cap of new cartridge 
until it clicks into position. 



Follow steps 2-4 for "Inserting the First Cartridge." 
Use only Norelco Advantage N iveafor Men shaving 
lotion (HQ 160) or gel (HQ 161) cartridges with this 
r azo r. Do not throw the connector away when you 
replace an empty cartridqe.You will need to use the 
same connector for the other cartridge. 



The N ivea for Men shaving lotion or gel cartridges should 
be stored at a temperature between 32 Q F and 104 Q F. 



PUT IT TO THE TEST & SHAVING TIPS 



► 21-Day Trial and Conversion Process 

► It is a fact that your skin and beard need time to adjust 
to a new shaving system. 

► Use your new razor exclusively for 3 weeks to fully 
enjoy the closeness of a N orelco shave* 

► At first you may not get as close a shave as you expect, 
or your face may even become slightly irritated.This is 
normal since your beard and skin will need time to 
adjust. Invest 3 weeks and you'll soon experience the 
full joy of your new razor. 

* Stick with it! If you alternate shaving methods during 
the adjustment periodjt may make it more difficult to 
adapt to the N orelco shaving system. 

► If you are still not convinced after 21 days,N orelco will 
refund you the full purchase price, guaranteed. 
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HOWTO SHAVE WITH AN ELECTRIC RAZOR 1 




■I Remove Protective Razor Head Cap. Turn razor 0 N . 


T 


MM Hold the razor against the skin and press the pump 
button located on the back of razor head to dispense 
shaving lotion or gel.O nee a sufficient amount of 
lotion or gel has pumped out,move the razor heads 
quickly over the skin. 




W Shave against the direction of beard growth using quick 
and both straight and circular motions. 




MM You may use this shaving system on either wet or dry 
skin.The shaving lotion or gel provides immediate 
hydrating action and lessens drag or pull against skin. 




El Easy does it.Gently press the razor to your skin so 
the floating heads can follow the contours of your face. 
DO NOT press too hard. Too much pressure can 
pinch the skin into the combs. 




MM Turn razor OFFwhen finished shaving. 




MM After shaving, you may rinse and dry your skin. Flip open 
Razor Head Assembly and clean heads and hair chamber by 
running under hot water. Replace Advantage razor heads 
(model HQ 167) once a year for optimal shaving results. 




MM You may leave the cartridge in place in your razor 
if you plan on using razor regularly. W hen you will not 
be using your razor for an extended period of time, 
it is recommended that you remove the cartridge and 
clean the razor following maintenance instructions 
before storing. 



IMPORTANT 



► Always switch Razor 0 FFand remove from charging 
base before cleaning. 

► Always store Razor with Protective Razor Head Cap 
on shaving heads. 

► N ever clean, remove or replace head assembly while 
motor is on. 

► Do not apply pressure to combs.Do not touch razor 
heads with hard objects as this may dent or damage 
precision-made slotted combs. 

► Do not use razor if combs are damaged or broken. 
Facial injury may occur. 



► After each use:Razor 



Switch razor off. 







WM Press the Razor Head Release Button located under 
razor heads on front side of Razor. 










El Flip open the Razor Head Assembly and clean the razor 
heads and hair chamber by running under hot water. 
Water from the tap should be on a hot setting,BUTBE 
CAREFULTO TEST WATER FIRSTSO ASN 0 T TO 
BURNORSCALDHANDS. 
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El Shake off excess water and close Razor Head Assembly. 




► OnceAWeelcChargng Stand 




1 Unplug the charging stand. 




WM Clean the charging stand with a moist cloth. 




► Every Two MonthsRazor Heads 




IMPORTANT: Do Not interchange the cutters and 
combs.They are a matched set and if interchanged may 
adversely affect shaving performance until cutters reseat 
themselves.Therefore, remove, clean and replace each 
set individually. 




M Switch razor OFF. 




WM Press the Razor Head Release Button located under 
razor heads on front side of Razor. 




WM Remove the Razor Head Assembly and clean the 
razor heads and hair chamber by running under hot 
water. Be sure water is not too hot so as to cause 
burns or scalding. 






El W hile holding Razor Head Assembly in one hand,press 
center wheel down while turning counterclockwise to 
release and lift out frame. Set frame aside. 
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Remove one cutter/comb, at a time, out of frame. 



Cutter should be held with cutters facing up and 
brushed in an upward motion.Clean razor comb with 
long bristles of brush in a circular motion. 




For optimum performance, razor cutters and combs 
should be cleaned in a degreasing liquid (e.g.,Norelco 
Razor Cleaner, model RC1776,or alcohol) and 
lubricated with Norelco Razor Lubricant,model AL80, 
or one drop of mineral oil (in the center of the head). 

W hile holding Razor Head Assembly in one hand,gently 
place one cutter/comb back into Assembly. 



O Repeat procedure for other two cutting heads. 



H Replace frame back into Razor Head Assembly. W hile 
pressing downturn wheel clockwise to lock frame 
into place. 



Ml Press Razor Head Assembly back on razor housing. 
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STORING 








► After cleaning,the razor can be placed in the 
charging stand. 




TIP 



The Advantage Shaving Dispensing Razor comes with 
two different types of emulsion to better satisfy your 
needs: Niveafor Men Lotion for Normal to Sensitive 
skin and Gel for a fresh sensorial feeling.This gives you 
the opportunity to try them out and discover which one 
suits your skin type best. 



ASSISTANCE 



► For assistance or the Authorized N orelco Service 
Location nearest you,call toll free: 



1-800-243-3050 

or visit our website:www. norelco.com 



► Authorized Norelco Service Location information is 
available 24 hours a day, 7 days a week. 
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ACCESSORIES 



► Replacement Heads 

Model HQ167- For maximum razor performance, 
replace your N orelco Advantage razor heads 
once a year. 

NOTE:Model HQ 156 Advantage Replacement Heads 
DO NOT fit this razor. 

DO NOT USE shaver sharpeners as this will 
damage your blades and lifters and will adversely 
affect the shaving performance. 

► HQ160Nivea for Men Shaving Lotion 
Replacement Cartridges 

Advantage N ivea for Men Shaving Lotion Cartridges, 
5 to a box. 

► HQ 161 N ivea for Men Shaving Gel 
Replacement Cartridges 

Advantage N ivea for Men Shaving Gel Cartridges, 
5 to a box. 

► Razor Lubricant: 

•AL80N orelco Razor Lubricant. 

► Razor Cleaner: 

• RC1776N orelco Razor Cleaner. 

► N orelco Razor Accessories may be purchased at a 
store near you,an Authorized N orelco Service 
Location, by the order form enclosed,or visit our 
website:www. norelco.com 



BATTERY REMOVAL 



This N orelco Razor contains rechargeable N ickel-Cadmium 
batteries,which must be disposed of properly. 
Batteries should only be removed when razor is to be 
discarded. 

Refer to Battery Removal Instruction sheet for directions 
on removing the rechargeable batteries. 
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IMPORTANTES 
INSTRUCCIONES 
DE SEGURIDAD 

Siempre que utilice una afeitadora electrica, debe respetar ciertas 
precauciones basicas, incluyendo las indicadas a continuacion. 
Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato. 

PELIGRO 

Para reducir el riesgo de descarga electrica: 

1. N o intente recuperar una base de carga que se haya caido al 
agua. Desenchufela inmediatamente. 

2. N o utilice la base mientras se bana o se ducha. 

3. N o coloque ni guarde la base en un sitio donde pueda caerse 
o ser empujada a una banera o lavabo. No la coloque ni la 
deje caer en agua ni en ningun otro liquido. 

4. Siempre desenchufe la base inmediatamente despues de 
utilizarla, excepto cuando la afeitadora se esta recargando. 

5. Desenchufe la base antes de limpiarla. 



ADVERTENCIA 

Rara reducir el riesgo de quemaduras, incendio, 
descargas electricas y lesiones a las personas: 

1. Es necesario un estrecho control cuando la afeitadora es 
utilizada por ninos o personas discapacitadas, o cerca ellos. 

2. Utilice esta afeitadora para el uso domestico previsto, tal 
como se describe en este manual. No utilice accesorios no 
recomendados por Philips Electronics N orth America 
Corporation. 

3. N o utilice nunca la afeitadora o la base si el cordon o el 
enchufe estan dahados, si no funcionan correctamente, si han 
sufrido una caida o se han danado o si la base se ha caido al 
agua. Lleve la afeitadora a un centro de servicio autorizado 
de N orelco para que sea examinada y reparada. 

4. Mantenga el cordon alejado de las superficies calientes. 
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5. N o deje caer ni inserte nunca objeto alguno en ninguna de 
las aberturas. 

6. N o cargue la afeitadora ni enchufe la base mientras esta al 
aire libre,ni la haga funcionar cuando se esten utilizando 
productos en aerosol (pulverizadores) o cuando se este 
suministrando oxigeno. 

7. N o utilice esta afeitadora con un cabezal danado o roto ya 
que puede provocar lesiones faciales. 

8. Siempre coloque primero la afeitadora en la base y luego la 
base en el toma de corriente. Para desconectarla, apague la 
afeitadora y luego retire del toma de corriente el enchufe de 
la base. 

9. Para evitar posibles dahos al cordon, no lo enrolle alrededor 
de la base. 

10. N unca exponga la afeitadora o la base a la luz directa del sol 
ni la guarde en una bolsa a temperaturas superiores a 140 Q F 
(60°C). 

11. La afeitadora es hermetica y puede enjuagarse bajo el chorro 
del grifo. N o sumerja la afeitadora en agua. 



GUARDE ESTAS 
INSTRUCCIONES 

IMPORTANTE 

La afeitadora contiene BATERIAS RECARGABLES DE N IQ U EL- 
CAD M 10. Consulte las instrucciones de retiro de las baterias 
para obtener informacion acerca de como desecharlas. 
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ONoreico 

GARANTIA DE DEVOLUCION DEL IMPORTE DE 60 DIAS 

Para disfrutar de la afeitada mas comoda y al ras de su afeitadora Norelco 
para hombres, debe utilizarla en forma exclusiva durante 3 semanas. Esto 
permite que la barba y la piel se adapten al sistema de afeitado N orelco. 
Si despues de transcurrido dicho periodo de tiempo no esta plenamente 
satisfecho con la afeitadora Norelco para hombres,devuelva el producto 
y le reembolsaremos el precio total de compra. 

La afeitadora debe enviarse por correo franqueado y asegurado, 
con el seguro pagado, el recibo de compra incluido, con 
inclicacion del precio y la fee ha de compra. El matasellos no debe 
ser posterior a 60 dias de la fecha de compra. N orelco se reserva el 
derecho de verificar el precio de compra del producto y limitar los 
reembolsos de manera que no excedan el precio de venta sugerido. 

Envie el recibo de compra fechado, su nombre y direccion completos 
como se indica mas abajo, y el producto franqueado a: 

Norelco Consumer Products Company 
A Division of Philips Electronics North America Corporation 
P.O. Box 1116 
SkokieJL 60076 

Permita de 4 a 6 semanas para el envio del cheque. 
(Escriba sus datos en letra de imprenta). 



Nombre 
Direccion 

Ciudad 

Estado Codigo postal 

N umero de telefo no ( ) 



MOTIVO DE LA DEVOLUCION 



L 
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CARACTERISTICAS 



Aplicador para la Locion 
deafeitar Niveafor Men 

Sistema que se adapta 
al contorno de la cara — < 
•Conjunto decabezales 
de laafeitadora 

Cabezales 

flotantes individuales 



Boton de liberation del 
cabezal de laafeitadora 
•Camarade captura 
de la barba afeitada 



Luz indicadora verde 
de carga 

Boton de encendido 
y apagado 
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1. Voltaje universal 
automatico 




2. C epillo de limpieza 

3. Carga inicial total de 
16 horas para uso sin 
cordon, recargable. 
Permite hasta 40 
minutos de afeitado 
sin cordon. 



4. Carga total de 
8 horas. 

5. Garantia completa 
de 2 anos 

6.Garantia de 
devolucion 
del importe 
de 60 dias 
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IMPORTANTE 








► Para cargar la afeitadora,utilice unicamente la clavija del 
enchufe y el soporte de carga suministrados. 

► La clavija del enchufe transforma la entrada de 100-240V 
deCA al2 V deCC. 

► Es posible que en algunos paises extranjeros sea necesario 
utilizar un adaptador para poder enchufar el cordon.Su 
nueva afeitadora efectua la conversion automata interna 
parafuncionar con sistemasde 100 V a 240 V de CC o CA. 




CARGA 




► La carga o la recarga en temperaturas inferiores a 40 Q F (4°C ) 
o superiores a 95 Q F (35°C) puede afectar adversamente la 
vida util de las baterias. 

► El mejor rendimiento de las baterias se obtiene si se recargan 
exclusivamente cuando estan (casi) totalmente agotadas. 




B Conecte el conector pequeho en el soporte de carga y 
coloque la clavija del enchufe en cualquier enchufe de 
100 V a 240 V de CA/CC . Utilice solamente el cordon y el 
soporte suministrados. 




MM Coloque la afeitadora en el soporte de carga. 




Q La primera carga y la recarga,despues de una interrupcion 
de uso de un mes o mas, requieren 16 horas completas. 




RECARGA 



► La primera carga requiere 16 horas. 

► Despues de la carga inicial, la recarga requiere normalmente 
8 horas. 
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► Una afeitadora cargada complemente permite afeitarse, 
sin cordon,durante aproximadamente 40 minutos.Despues 
de afeitarse, coloque nuevamente la afeitadora en el 
soporte de carga. 


COMO INSERTAR EL PRIMER CARTUC HO 








Tome un cartucho de gel 0 locion.Tome el conector 
suministrado y retirelo de la pequena bolsa.lnsertelo en 
la tapa plasties del cartucho hasta que se trabe en posicion 
(escucharaun die). 




■9 Deslice hacia abajo la traba que se encuentra en la 
parte posterior de la afeitadora,y abra la cubierta del 
compartimiento para el cartucho. 




M Coloque el cartucho con el conector en su lugar dentro de 
la afeitado ra.Solo calzara correctamente si el lado bianco 
del conector esta orientado hacia arriba.Cierre la cubierta. 




MM Presione varias veces el boton del aplicador hasta que el gel 
0 la locion de afeitar para hombres N ivea for Men comience 
a aparecer. La afeitadora esta ahora lista para su uso. 


REEMPLAZO DE LOS CARTUC HOS 









B Retire el cartucho vacio, saque el conector y guardelo. 
NO deseche el conector. 




WM Enjuague el compartimiento con agua antes de reemplazar 
el cartucho. Dejelo al aire hasta que seque completamente. 




El Inserte el conector en la tapa plasties del nuevo cartucho 
hasta que se trabe en posicion (escuchara un die). 




MM Siga los pasos 2 a 4 en "Como insertar el primer cartucho". 
Con esta afeitadora solo se debe utilizar los cartuchos de la 
locion de afeitar (HQ 160) 0 del gel (HQ 161) N ivea for Men 
para la afeitadora Advantage de N orelco. N 0 deseche el 
conector cuando reemplaza un cartucho vacio.Necesitara 
utilizarlo nuevamente para la otra cartucha. 

El gel 0 la locion de afeitar N ivea for Men debe almacenarse a 
temperaturas entre 32°-? ((PC) y 104^F (35^C). 


PRUEBELACON NUESTRASSUGERENCIAS PARA AFEITARSE | 



Abra la cubierta posterior de la afeitadora. 




► Proceso de prueba y conversion de 21 dias. 

► Es un hecho que su piel y su barba necesitan tiempo para 
adaptarse al nuevo sistema de afeitado. 

► Durante 3 semanas utilice exclusivamente su nueva afeitadora 
para disfrutar totalmente de una afeitada N orelco al ras. * 

► Al principio no obtendra una afeitada tan al ras como la que 
espera y es posible que su cara se irrite levemente. Esto 

es normal, ya que su barba y su piel necesitan un tiempo 
de adaptacion.lnvierta 3 semanas y pronto disfrutara 
completamente de su nueva afeitadora. 
* iSea constante! Si durante el periodo de ajuste alterna 
los metodos de afeitado, la adaptacion al sistema de afeitado 
N orelco se hara masdificil. 



7 



ESPANOL 



ESPANOL 8 



► Si despues de 21 dias sigue sin estar satisfecho, N orelco 
le garantiza el reembolso del precio total de compra. 



COMO AFEITARSE CON UNA AFEITADORA ELECTRICA 





■1 Retire la tapa protectora de los cabezales de la afeitadora. 
Fnripnda la afpitadnra 




MM Sostenga la afeitadora contra la piel y presione el boton 
dispensador ubicado en la parte posterior del cabezal para 
dispensar el gel o la locion.Una vez que ha dispensado la 
cantidad suficiente de gel o locion,desplace rapidamente los 
cabezales sobre la piel. 






MSB Afeitese en la direccion contraria al crecimiento de la barba 
utilizando movimientos rapidos circulares y rectos. 




■1 La afeitadora puede utilizarse con la piel seca o mojada.EI 
gel o la locion de afeitar proporciona inmediatamente una 
accion hidratante y reduce el arrastre o estirado de la piel. 




Mil Hagalo con calma.Presione suavemente la afeitadora contra 
la piel,de manera que los cabezales flotantes puedan 
adaptarse al contorno de la cara.NO presione demasiado 
fuerte. Demasiada presion puede pellizcar la piel. 




MM Apague la afeitadora en cuanto termine de afeitarse. 




Si lo desea,enjuaguese y sequese la cara despues de 
afeitarse. A bra el conjunto de los cabezales y limpie los 
cabezales y la camara de la barba enjuagandolos bajo el 
chorro de agua caliente del grifo. Los cabezales (modelo 
HQ 167) deben ser reemplazados una vez por aho para 
obtener mejores resultados al afeitarse. 









MM Si piensa utilizar la afeitadora con frequencia,puede dejar el 
cartucho colocado.Si no va a utilizar la afeitadora durante 
un periodo prolongado, se recomienda que retire el 
cartucho y la limpie antes de guardarla de acuerdo con las 
instrucciones de mantenimiento suministradas. 


LIMPIEZA 




IMPORTANTE 




► Siempre apague la afeitadora y retirela de la base antes 
de limpiarla. 

► Guardela siempre con la cubierta protectora de los 
cabezales colocadaen su sitio. 

► N unca limpie, retire ni vuelva a colocar el conjunto de 
los cabezales mientras la afeitadora esta encendida. 

► No aplique presion sobre los cabezales.N o toque los 
cabezales con objetos duros ya que podria hundir las 
ranuraso dahar su precision. 

► No utilice la afeitadora si los cabezales estan dahados 
o rotos.Estos podrian provocar lesionesfaciales. 




► Afeitadora:despues de cada uso 




U Apague la afeitadora. 


rn 1 


MM Presione el boton liberador de los cabezales ubicado debajo 
de los mismos,en el frente de la afeitadora. 
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Abra el conjunto de los cabezales y limpie los cabezales y la 
camara de la barba enjuagandolos bajo el chorro de agua 
caliente del grifo. El agua del grifo debe estar caliente, PERO 
PRUEBELA ANTESCON CUIDADO PARA NO 
QUEMARSE Nl ESCALDARSE LAS MANOS. 





El Sacuda el exceso de agua del conjunto de cabezales de la 
afeitadoray cierrela. 




► Soporte de carga:una vez por semana 




MM Desconecte el soporte de carga. 




El Limpie el soporte de carga con un pano humedo. 




► Cabezales de la afeitadoraxada dos meses 




IMPORTANTE: N o intercambie las cuchillas y los cabezales. 
Son conjuntos que hacen juego y afectaran en gran medida la 
calidad de la afeitada hasta que se ajusten nuevamente. Por lo 
tanto, retire, limpie y vuelva a colocar cada juego individualmente. 




■I Apague la afeitadora. 




El Presione el boton liberador de los cabezales ubicado bajo 
los cabezales,en el frente de la afeitadora. 



Retire el conjunto de los cabezales y limpie los cabezales y 
la camara de la barba enjuagandolos bajo el chorro de agua 
caliente del grifo.Verifique que el agua no este demasiado 
caliente para evitar quemaduras o escaldaduras. 
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Sostenga el conjunto de cabezales con una mano y empuje 
hacia abajo y gire la perilla del marco en direccion contraria 
a las agujas del reloj para soltarlo, luego levantelo hacia 
arriba.Coloque el marco a un lado. 



Retire una cuchilla y un cabezal por vez,sacandolos fuera 
del marco. 



Sostenga la cuchilla con el filo hacia arriba y cepillela con 
movimientos ascendentes.Limpie el cabezal con el lado de 
cerdas largas del cepillo, haciendo movimientos circulares. 



Para obtener un mejor rendimiento, los cabezales y las 
cuchillas deben limpiarse con un liquido desengrasante 
(por ej.:el limpiador de afeitadoras N orelco, modelo 
RC1776 o con alcohol) y lubricarse con el lubricante de 
afeitadoras N orelco, modelo AL80,o una gota de aceite 
mineral sobre los cabezales flotantes. 




Sostenga el conjunto de cabezales con una mano, y coloque 
suavemente una cuchilla y un cabezal en el conjunto. 



El Repita el procedimiento para los otros dos cabezales. 
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■ill Vuelva a colocar el marco en el conjunto de cabezales. 
Mientras presiona hacia abajo, gire la perilla del marco en la 
direccion de las agujas del reloj para trabarlo en su sitio. 




HI Presione para volver a colocar el conjunto de cabezales en 
el compartimiento ubicado en la afeitadora. 


ALMACENAMIENTO 






► Una vez limpiadaja afeitadora puede colocarse en el 
soporte de carga. 


SUGERENCIA 




► La afeitadora Advantage Shaving D ispensing Razor incluye 
dos tipos de emulsiones para su mayor satisfaccioniocion 
N ivea for Men para piel normal o sensible y gel para una 
sensacion mas fresca y placentera.Esto le da la oportunidad 
de probarlos y descubrir cual se adapta mejor a su tipo 
de piel. 


ASISTENCIA 




► Si necesita asistencia o informacion acerca del centro de 
servicio autorizado de Norelco mas cercano a su domicilii 
Name gratis al: 


1-800-243-3050 

o visite nuestro sitio web:www.norelco.com 




► La informacion sobre centros de servicio autorizados de 
N orelco esta disponible 24 horas al dfa los 7 dias de la 
semana. 
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ACCESORIOS 



Reemplazo de los cabezales 
ModeloHQ167 Paraobtener el maximo rendimiento, 
reemplace los cabezales de su afeitadora N orelco Advantage 
una vez por aho. 

Nota:Modelo HQ 156 Reemplazo de los cabezales 
no puede ser utilizado por esta afeitadora. 

NO UTILICE afiladores de afeitadoras ya que dahara 
las cuchillas y los elevadores de pelo, y afectara 
adversamente la calidad de la afeitada. 

Cartuchos de reemplazo de la locion de afeitar para 
hombres Nivea for Men,HQ160 

Cartuchos de locion de afeitar N ivea for Men para la 
afeitadora Advantage, 5 unidades por caja. 

Cartuchos de reemplazo del gel de afeitar para 
hombres Nivea for Men,HQ161 

Cartuchos de gel de afeitar N ivea for Men para la afeitadora 
Advantage, 5 unidades por caja. 

Lubricarrtes y Limpiadores de la afeitadora: 

• AL80 Lubricante de afeitadoras N orelco 

• RC1776 Limpiador de afeitadoras N orelco 

Los accesorios para la afeitadora N orelco pueden adquirirse 
en cualquier negocio cercano, en las oficinas de servicio 
Norelco autorizadas,mediante el formulario de pedido 
adjunto o en nuestro sitio web:www. norelco.com 



RETIRO DE LAS BATERIAS 



Esta afeitadora N orelco incluye baterias recargables de 
niquel-cadmio, que deben desecharse de manera correcta. 
Las baterias deben retirarse de la afeitadora solamente 
cuando esta va a ser desechada. 
Consulte la hoja de instrucciones adjunta para obtener 
instrucciones sobre el retiro de las baterias recargables. 



GARANTIA COMPLETA DE DOS ANOS 

Philips Electronics N orth America Corporation garantiza todo nuevo producto Norelco modelo 6705X (excepto 
las cuchillas y los cabezales) contra defectos de materiales o mano de obra por un periodo de dos anos desde la 
fecha de compra y se compromete a reparar o reemplazar todo producto defectuoso sin cargo alguno. 
IMPORTANTE: Esta garantia no cubre danos causados por accidente, maltrato o abuso, falta de cuidado 
razonable, conexiones a cualquier accesorio que no venga suministrado con el producto, perdida de piezas ni 
por someter el producto a un voltaje que no sea el especificado * El uso de piezas de repuesto no autorizadas 
anulara esta garantia. 

PHILIPS ELECTRONICS NORTH AMERICA CORPORATION NO PAGARA UN SERVICIO DE 
GARANTIA REALIZADO POR UN CENTRO DE SERVICIO DE REPARACION NO 
AUTORIZADO Y NO REEMBOLSARA AL CONSUMIDOR POR DANOS PRODUCIDOS POR 
UN TRABAJO DE SERVICIO REALIZADO POR UN CENTRO DE SERVICIO DE REPARACION 
NO AUTORIZADO. NO SE ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER 
DANO ESPEC IALJNC IDENTAL,N I CONSECUENTE. 

A fin de obtener servicio de garantia,simplemente Neve o envie el producto por correo franqueado al sitio de 
Servicio Autorizado por Norelco mas cercano a su domicilio. Para su proteccion,se sugiere que devuelva los 
productos por correo asegurado con el seguro pagado.Los danos ocasionados por el envio no estan cubiertos 
por esta garantia. 

NOTA: Philips Electronics North America Corporation no autoriza ninguna otra garantia,escrita ni oral. Esta 
garantia le da derechos legales especificos,pero usted puede tener otros derechos que varian de estado a 
estado.Algunos estados no permiten la exclusion o limitaciones de los dahos incidentals o consecuentes,de 
manera que la exclusion y limitaciones expresadas anteriormente pueden no aplicarse en su caso. 
* Lea detenidamente las instrucciones adjuntas. 

Fabricado por: 

Norelco Consumer Products Company 

A Division of Philips Electronics N orth America Corporation 

1010 Washington Blvd.,Stamford,CT 06912-0015 



FABRICADO EN HO LAN DA 




Este simbolo en la placa del fabricante del producto significa 
que esta homologado por Underwriters' Laboratoriesjnc. 



N orelco, Advantage y Lift and C ut son marcas registradas de 
Philips Electronics North America Corporation. 



N ivea for Men es una marca registrada de Beiersdorf AG . 

PHILIPSy Philips Shield son marcas registradas de Koninklijke Philips Electronics,N .V. 

© 2001 Philips Electronics N orth America Corporation. Reservados todos los derechos. 



FULL TWO-YEARWARRANTY 

Philips Electronics North America Corporation warrants each new Norelco Product.Model 6705X (except 
cutters and combs) against defects in materials or workmanship for a period of two years from the date of 
purchase, and agrees to repair or replace any defective product without charge. 

IMPORTANT: This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse or abuse, lack of 
reasonable care, the affixing of any attachment not provided with the product or loss of parts or subjecting the 
product to any but the specified voltage* Use of unauthorized replacement parts will void this warranty. 
PHILIPS ELECTRONICS NORTH AMERICA CORPORATION WILL NOT PAY FOR 
WARRANTY SERVICE PERFORMED BY A NON-AUTHORIZED REPAIR SERVICE AND WILL 
NOT REIMBURSE THE CONSUMER FOR DAMAGE RESULTING FROM WARRANTY 
SERVICE PERFORMED BY A NON-AUTHORIZED REPAIR SERVICE.NO RESPONSIBILITY IS 
ASSUMED FOR ANY SPECIALJNCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. 
In order to obtain warranty service, simply take or ship the product postage prepaid to the nearest Authorized 
N orelco Service Location.lt is suggested that for your protection you return shipments of product by insured 
mailjnsurance prepaid. Damage occurring during shipment is not covered by this warranty. 
NOTE: No other warranty, written or oral, is authorized by Philips Electronics North America Corporation. 
This warranty gives you specific legal rights,and you may also have other rights which vary from state to state. 
Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages,so the above 
exclusion and limitations may not apply to you. 
* Read enclosed instructions carefully. 



Manufactured for: 

Norelco Consumer Products Company 

A D ivision of Philips Electronics N orth America C orporation 

1010 Washington Blvd.,Stamford,CT 06912-0015 



MADE IN HOLLAND, 

This symbol on t 

listed by Underwriters' Laboratoriesjnc. 

USTED 

N orelco, Advantage and Lift and Cut are Registered Trademarks of 
Philips Electronics N orth America Corporation. 



^yj£^ Thi sym il n the product' nameplate ins it is 



N ivea for Men is a Registered Trademark of Beiersdorf AG. 

PH I LI PS and Philips Shield are Registered Trademarks of Koninklijke Philips Electronics N .V. 
© 2001 Philips Electronics N orth America Corporation. All Rights Reserved. 



